
RADIOES AFAR. —'Mod.'542 e’ 542 R. — Produzione 1938-39. — Media frequenza: 448 kHz, 
Gamme:' cc. (95-19 MHz.), c. (55-10 MHz.), m. (520-1500 kHz.), I. (140-300 kHz.). 









